NEC 

Express 5800 /LB300f ユーザーズガイド注意事項追記 

この度は、日本電気株式会社(以下 NEC ) の Express 5800 / LB 300 f をお買しヽ上げいただきありがとうございます。 
Express 5800 / LB 300 f のユーザーズガイド(第1版)に一部誤解を招く表現があることが判明しました。 
つきましては記載内容を以下のように注意事項（下線部）を追記させてしヽただきます。 

ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。 


記 


対象文書 

N 810 0-1464 Express 5800 / LB 300 f ユーザーズガイド 
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装置の二重化 

本装置を二重化することにより、 LB シリーズ(コーディネータ）がダウンした場合でも、待機系の LB シリー 
ズ(バックアップコーディネータ）が引き継ぎ(フェイルオーパー)、ザーパへの分散を継続できます0 
※注意事項：本装置の二重化は、同機種 ( LB 300 f ) 同士のみをサボートしています。 



以上 




